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Akira NOGUCHI: Notes on Japanese Musci (VII). 
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49) . 3 - f jxxt a' ^, rnyx^fs'jr Dicranella heteromalla (L.) 

Schimp. var. curvipes Lindb. in Acta Soc. Sci. Fennicae, X, p. 243 (1872) 
(sH 30 [SI) 

. Syn. D. quelpaertens is D A 

£ard. in Bull. Herb. Bo- 
iss. VII, p. 713 (1907) - 
syn. nov. 

Dicranella quelpaerten- 
sis ft Cardot 1907 ^ 

^(Faurie no. 26) 
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V> ( ® 30 M Dicronella quejpaertensis Card. 1 
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' D. heteromalla © L XV^^b var. 
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50) 5b V 5 Dicranella cylindrica Noguchi, sp. nov. (H£31iID 

Dioica. Planta fusco-viridis inferne atrovirens nitiduscula. Cauiis ad 8 mm 
altus simplex densiuscule foliosus. Folia sicca erecto-patentia ± homomalla 
.flexuosa, inferior a e basi lanceolata sensim subulatum canaliculatum attenuata 
ca 1 mm longa, superiora sensim multo majora ad 6 mm longa e basi semi- 
vaginante oblonga raptim elongatum canaliculatum setaceam attenuata ± 
incurva vel ± homomalla vel recurva, marginibus ± involutis apice parce 
serrulatis caeteris, integris, costa potius indistincta basi ca 80 /t lata percurrente, 
cellulis medianis, linearibus parietibus tenuibus 40~65x4~8.5 marginalibus 
brevioribus, alaribus et inferioribus anguste rectangularibus parietibus fuspis^ 
35~60 x 8~10 fx. Bracteae perichaetii internae e basi alte vaginante raptim 
elongatum setaceam canaliculatum ^attenuatae ad 7 mm Iong:e, marginibus 
involutis. Seta flavescens laevis sicca ± flexuosula l~1.5mm longa 0.09~0.12 

mm crassa. Theca erecta.e collo oblongo-cylindrica symmetrica, sicca regularis 

* . ' 

haud plicata, fusca 1.7x0.55^2x0.6 mm, cellulis exothecii irregulariter -re- 
ctangularibus vel subquadratis, annulus distinctus. Peristomii dentes lanceolati 
ad 2/3 longitudinem fissi, superne lutescenti dense papirllosi, inferne rubiginosi 
dense striolati, ad 0.4 mm longi. Sporae globosae vel subglobosae fuscae 
dense papiliosae 20-^25 in diam. Operculum e basi conica longe obl que 
subulatum 1. 3~l. 5 mm altum. Calyptra cucullata lutescelti-fuspa laevis 1.8-~ 
2.5 mm longa. 
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